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參二重化の詳細設定 （2 3ページ参照) 


設定項目 

説明 

お客様記入欄 

ハートビート送信間隔 

ハートビートの送信間隔（秒） 


ハートビートタイムアウト時 

間 

ハートビートタイムアウト時間が 

途絶えて相手側がダウンしたと認 

識するまでの時間(秒） 


相手サーバ起動待ち時間 

起動時に相手側の起動時間を待ち 

合わせる時間（秒） 


内部通信用 TCP ボート番号 

待機系と通信しあ〇ための TCP の 

ポート番号 


内部通信用 UDP ポート番号 

待機系と通信しあろための UDP の 

ポート番号 


サーバ'1ホスト名 

ドメイン名を除いた名前を指定 


サーバ2ホスト名 



サーバ1 (7 K ンタコネクトァドレス 

待機系を監視するためのアドレス 

とネットマスク 


サーノ泛 ( ZK ンタコネクトァドレス 



仮想 IP アドレス 

サーバ間監視専用インタフェース 

を除く全インタフェースに仮想 ip 

アドレスを設定してください。 


監視対象アドレス 

監視対象として設定する ip アドレ 

ス（省略可） 


自動フェイルパック 

自動フヱイルバック機能の使用 





